BUFFALO 


仕様 


巧いかた 


本製品の取り外し 


USB カードリー ダー/ ライター 

BXRA48U2 シリ-ズ 

ハードウエアマニュアル 


ご使用になる前に、必ずこのマニュ乃レをお読みくださし、。 
また、お読みになった後は、大切に保管してください。 


パッケージの巧客 


パッケージにはが下のものが捆包されています。万が一、不足しているものがありました 
ら、お買い求めの販売店にご連絡くださし、。なお、製品の形状はイラストと異なることがあ 
ります。 

•カードリーダー本体(本製品） . 1台 



♦ハー ドウ エアマニュアル(本書） . 1枚 

※本製品を捆包しているパッケージには、保証書が巧刷されています。本製品の修理をご 
依頼頂く場合に'ぶ、要となりますので、大切に保管してくださし、。 

?^-別紙で追加情報が同捆されているときは、'ぶ、ず参照してください。 



使用時のミ主意事項 


■ Windows’Macintosh 共通の注意 

モリーカードのフォーマット(初期化)は、カメラ、携帯電話などお使いになる機器で行 
うことをお勧めします。パソコンでフォーマット（初期化)すると、機器で使巧できなくなる 
ことがあります。 

•省電力機能から復帰した場合に、本製品が正常に認識されないことがあります。その場 
合は、本製品を接続しなおすか、パソコンを再起動してください。 

imm パソコンに exFAT ドライバーがインストールされていないと、 SDXC メモリーカー 
ドを力ードリーダーに接続したときに y ディアのフォー マットを促される場合が 
あります。その場合、メディアをフォーマットしないでください。フォーマットをす 
るとデータが失われてしまいます。必ず Microsoft の HP 上にある、 exFAT ファイル 
システムドライバーをインストールしてからご使用ください。 

■ Windows の注意 

♦パソコンに接続して;^ディアをフォーマットするときは 、 SD Association の HP 

( http :// www . sdcard . org / jp ) 上で公開されている、 SD フォーマッター等のツールを使巧 
してフオーマットすることをお勧めします。 0 S のフオーマットツールを使巧してフオーマッ 
卜をするとメディアの性能が低下する場合があります。 

モリーカードに対してスキャンディスクを実行する場合は、[スキャンディスクの詳細才 
プシヨン]で撫効な日時データ]のチェック （ / ) を外してくださし、。チ X ック （/) をつけ 
たまま実行すると、メモリーカード内の データが 読み出せなくなります。 

• WindowsXP で;^モリーカードをフォーマットする隙は、〕ンピューターの管理者 
( Administrator ) 権限を持つアカウントでログオンしてください。制限つきアカウントで口 
グオンすると、メモリーカードをフォーマットできません。 
r « a 詳しくは、 Windows のヘルプを参照してください。 

■ Macintosh の ミ 主意 

♦パソコンを終了するときは、あらかじめ本製品を取り外してください。本製品を接続したま 
までは、パソコンが正常に終了しないことがあります。 

•次のようなときは、事前に本製品からメモリーカードを取り出してくださし、。^モリーカ 
-ドを取り出さないと、エラーメッセージが表示されることがあります。 

•スリープモードにするとさ 
•長時間パソコンを使用しないときが） 

^長時間パソコンを使用しない場合に、自動でスリープモードになることがあります。ス 

リープモードの詳細は、パソコン本体のマニュアルを参照してください。 
naa エラーメッセージが表ちされた場合は、本製品を USB ポートに接続し直してくだ 
さい。 

•本製品は、パソコン本体の USB ポートに接続してくださし、。キーボードの USB ポートに接 
続すると、正甫に動作しないことがあります。 


最新の製品情報や対応機種、対応容量については、カタログまたは弊社ホームページ 
( http :// buffalo - kokuyo . jp /) をご参照く ださし、。 


•対応インターフエース ： USB Revision 2.0/1.1 
参対応メモリーカード 


巧応メモリーカード 

挿入するスロット 

microSD™ メモリーカード※2、 microSDHC メモリーカード aass2《2、 
microSDHC メモリーカード Class4《2、microSDHC メモリーカード aass6《2、 
TransFlashx2 

スロット1 

メモリースティック※2、マジックゲートメモリースティック※2、 

メモリースティック（マジックゲート/高まデータ転送）※2、 

メモリースティック PR 〇※2、メモリースティック PR0HighSpeed《-2、 

メモリースティック（メモリーセレクト機能付き）※ 2 、 

メモリースティック ROM、 メモリースティック Du 〇※2、 

マジックゲートメモリースティック Du 〇※2、 

メモリースティック Duo (マジックゲート/高速データ転送）《-2、 

メモリースティック PRODu 〇※2、メモリースティック PRODuo MARKIIX2、 
メモリースティック PRO Duo High Speed》]、 メモリースティック PRO-HG Duo.》2X4、 
PSP® 用メモリースティック Du 〇※2、 PSP® 用メモリースティック PRO Du 〇※2、 

メモリースティック Micr 〇※1《-2 

スロット2 

xD- ピクチヤーカード™則、 xD- ピクチヤーカード™ TvpeM《 2 、 
xD- ピクチヤーカード™ TypeM+》2、xD- ピクチヤーカード™ TypeH》2 

スロット3 

SD メモリーカード※ 2、SD メモリーカード Class2《2、 

SD メモリーカード Class4《2、SD メモリーカード Class6《2、 

SD メモリーカード Classi 〇※ 2、SD Hiah Speed (Ver 1.1)の、 

SD Pro High Speed《2、SDHC メモリーカード aass2X2、 

SDHC メモリーカード Class4《2、SDHC メモリーカード Class6《2、 

SDHC メモリーカード Classi 〇※2、 SDXC メモリード※2、 

SDXC メモリード UHS-l《2-》3、 

Wii™ 用 SD メモリーカード※ 2、、mmiSD メモリーカード※2、 

miniSDHC メモリーカード Class2《2、miniSDHC メモリーカード Class4《2、 

miniSDHC メモリーカード Class6《2、MMC《-2、MMC4.0、 

セキュア MMC^-2, RS-MMC RS-MMC 4.0 

スロット4 


別途アダプターが必要です。 

著作権保護機能には対応しておりません。 

UHS-I 高速乾送には対応しておりません。 

8bit 高速転送には巧応しておりません。 

♦動イ乍電圧： 5.0 V ±5% 

♦消費電流：最大 500 mA 

♦動作環境：温度 5 〜 40 て、湿度 30 〜 80%( 結露なきこと） 

♦外お寸法： W 65 XH 42 xD 10 mm (本体のみ） 

♦対応 0 S : Windows 7(32 bit /64 bit ) A / ista (32 bit /64 bit )/ 

XP(Media Center Edition 2004 /2005 を含む)、 

MacOSX 10.4 議 

パソコン本体に USB ポート（タイプ A ) が装備されていない場合は、別売のバッファロー製 USB インタ 
-フエー スを取り付けてくださし、。 

《 本製品を USB 2.0 で規定されている HS モード(最大乾送速度 480 Mbps ) で使用するには、 USB 2.0 に 
対応した/ くソ コン 本体が必要です。 

《 SDXC は exFAT 対応の Windows 7/ VistaSP 1/ XPSP 2 が降でご使用いただけます。 


準備 


本製品の接続とドライ/ く一のインストール 


パソコンへの接続およびドライバーのインストールは、次の手順で行います。 
•手順 

1 .本製品を電源が ON になったパソコンの USB ポートに接続します。 



2. ドライバーが自動的にインストールされます。 

3 . が上でご使巧前の準備は完了です。 


メモリーカードの出し入れ 


mm アクセスランプが点滅しているときは、メモリーカードを取り出さないでください。 

メモリーカード内のデータや y モリーカードが破損したり、パソコンが停止した 
りする恐れがあります。 


■メモリーカードの挿入 

各スロットによって対応しているメモリーカードが異なりますので、仕様を確認して挿入し 
てください。挿入時は、シルク印刷(またはラベル)面を上に向け、「▲」や 「 T 」 の向きでスロ 
ットに水平に挿入してくださし、。 

-向きに注意してくださし、。間違ったち向に無理に押し込んだり、斜めに無理に差 
し込むと、本製品や y モリーカードが破損する恐れがあります。また、挿入してい 
る y モリーカードを動かすと、本製品やメモリーカードを破損する恐れがありま 
す。取り外すときが外は、触れないでください。 

-ご使用の隙は1つの y ディアのみを/モリーカードスロットに挿入してくださし、。 
複数の y ディアを同時に挿入すると認識しません。 



■ メモリーカードの取り出し 

於下の手順で取り外してください。 

mm - データ転送時(アクセスランプが点滅してし、るとき)は、絶娜〔メモリーカードを 
取り出さないでくださし、。メモリーカード内のデータや y モリーカード自体が破 
壊されたり、パソコンが停止する恐れがあります。 

-ム乂下の手順を行わずに/モリーカードを取り出すと、エラー火ソセージが表示さ 
れます。 

參 Windows の 場合 

①[マイコンピューター ] (Windows 7/ Vista の場合は[コンピューター])を開きます。 

@ y モリーカードを挿入しているドライブのアイコンをちクリックし、田又り出し]を選択 
します。 

感 アクセスランプが点滅していないことを確認して、 y モリーカードを手で取り外しま 
す。 

參 Macintosh の 場合 

① y モリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。 

@アクセスランプが点滅していないことを確認して、 y モリーカードを手で取り外しま 
す。 


ファイル操作 


本製品に挿入したメモリーカードは、フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、 
コピー、削除、フォーマットができます。 

フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて消去されます。ぶ、要なデ 
-夕は、事前にハードディスクやフロッピーディスクなどにコピーしてください。 

-/モリーカードをデジタルカ y ラで使巧する場合は、必ずデジタルカ y ラでフォ 
-マットしてくださし、。本製品を使用してフォーマットすると、デジタルカメラでは 
使巧できなくなることがあります。フォーマットのちまは、デジタルカ;^ラのマニ 
ュアルを参照してください。 

垂 Windows の場合 

本製品を接続すると、[マイコンピュータ ー ](Windows 7/ Vista の場合は[コンピュータ ー]) 
に[リムーバブルディスク]が追加されます。 

MS - DOS プロンプト上からのファイル操作(フオーマットやコピーなど)は、行わな 
いでください。 

秦 Macintosh の場合 

y モリーカードを本製品に挿入すると、デスクトップにマウントされます。 


パソコンの電源が ON のが態で本製品をパソコンから取り外す隙は、こ欠の手順で取り外し 
ます。 

• Windows の場合 

1.タスクトレイにま示されているアイコン（1^、 女、 のいずれか)をクリックします。 

これらのアイコンが表示されない場合は、 Windows のヘルプを参照してくださし、。 


2 . 「 USB 大容量記憶装置(デバイス)」をクリックします。 


USB 大咨星記宿莫星-ドライブ （ H :) をちをに巧りかします 



3 . 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[ X ]または [0 K ] をクリックし、本製品を 
パソコンから取り外します。 

•Macintosh の場合 

アクセスランプが点滅していなし、ことを確認してから耳又り外してくださし、。 

-アクセスランプが点滅しているときは、本製品を取り外さなし、でくださし、。本製 
品またはメモリーカードが故障する恐れがあります。 

- Macintosh の場合はゾモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップ 
し、 y モリーカードを本製品から取り出してから、本製品を取り外してくださし、。 
エラーメッセージが表示されることがあります。 


安全にお使ぃぃただくために必ずおずリくだ 
ぞい 


お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品をを全にお使いいただくためにず 
っていただきたい事項を記載しました。 

正しく使巧するために、ぶ、ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いくださし、。なお、 
本書には蝶社製品だけでなく、蝶社製品を組み込んだ/《ソコンシステム運用全般に関する 
注意事項も記載されています。 

パソコンの故障/トラカレや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱いを誤ったために 
生じた本製品の故障/トラカレは、摩社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承くだ 
さい。 

使用している表示と絵記号の意味 


警告表示の意は 


A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示をずらないと、使用 
者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

A ま意 

この表示の注意き項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定さ 
れる内容を示しています。 


お記号の意巧 


A 

A は、警告•注意を促す記号です。 A の近くに具体的な警告内容(例感電注意)が 
描かれています。 

S 

〇に斜線は、してはいけないき項襟止き項)を示す記号です。 

〇の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。（例： ® 分解禁止） 

• 

•は、しなければならない行為を示す記号です。 

•の近くに、具体的な指示内容(例: C プラグをコンセントから振く）が描かれています。 


A 警告 


〇 

強制 

本製品を取り付け、使巧する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メー 
力一が提示する警告やま意指示に従ってください。 

〇 

強制 

電気製品の内部やケーカレ、コネクター飄こ小さなお子様の手が届かないよう 
に機器を配置してください。 

さわってけがをする恐れがあります。 

Q 

禁止 

濡れた手で本製品に轴れないでくださし、。 

電源ケーカレがコンセントに接続されてし巧ときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続され 
ていなくても、本製品の故障の原因となります。 

を 

電源ブラグを 
巧く 

煙が出たり異音、異臭がしたら、すぐにコンセントから電源プラグをおいてくだ 
さい。 

そのまま使用を続けると、シヨートしてか災になったり、感電する恐れがあります。 

弊社テクニカルサポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談くださし、。 

を 

電源プラグを 
巧く 

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異 
物が内部に入ってしまったら、パソコンの電源スイッチを OFF にし、コンセントか 
ら電源プラグをおいてください。 

そのまま使用を続けると、シヨートしてかがになったり、感電する恐れがあります。脾社テクニカルサポー 
トセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

S ) 

禁止 

售体表面が熱くなりますが異常ではありません。しかし、熱がこもると故障の原 
因となりますので、次の事項は行わないでくださし、。 

本製品の上や周りに放熱を妨げるような伽を置かないでください。 

本製品に布などをかぶせないでくださし、。 

(§) 

水場での 
巧 巧 禁止 

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 

〇 

強制 

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り巧いち法を理解 
した大人の監視、指導のもとで行ラようにしてくださし、。 

〇 

強制 

小さなお子様の手の届かないところで保管•使巧してくださし、。 

誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。 

分陋禁止 

本製品の分解•改造•■(度理を自分でしないでください。 

火災•感電•故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りする 
ことがあります。 

A ミち意 


S ) 

禁止 

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り巧ってください。本聲品の故障の原因と 
なります。 

S ) 

禁止 

本製品の上に物を置かないでくださし、。 

傷がついたり、故障の原因となります。 

S ) 

禁止 

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品をおかないでくださし、。 

本製品のミちれは、乾いたきれいな巧でおいてください。ミちれがひどい場合は、きれいを布に中性洗卸を 
含ませ、かたくしぼってからがき取ってくださし、。 

〇 

強制 

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属 （ ドアノブやア 
ルミサッシなど')に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。 

〇 

巧制 

パソコンおよび周边機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メ 
一力一の定める手順に従ってくださし、。 

〇 

強制 

各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてくださし、。また、各接続コネ 
クターには手を触れないでくださし、。 

故障の原因となります。 


A ミま意 


〇 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使い 
の! くソコン環境をかしでも変更すると刮ま、変更前〔必ずパソコン内 ( A - ドデ 
弓舍制 ィスク等)のすベてのデータを M 0 デ'ィス久フロッピーディスク等にバックアップ 

してください。 

誤った使いちをしたり、故障などが発をしてデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害 
を最小限に抑えることができます。 

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、聘社はその責任を負いかねますので 
あらかじめご了承ください。 

/対応メモリーカードが外のものを挿入しないでください。 

故障やかおの原因となります。 

禁止 


〇 メモリーカード内のデータおよびパソコン内のデータ(ハードディスク等)は、 ぶ、 
ず他のメディア(フロッピーディスク、 M 0 ディスク等)にバックアップしてくださ 


とくに、修復•再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前•更新後と、常に二重のバックアップを 
作成されることをおすすめします。が下のよラな墙合に、データは消失•破損する恐れがちります。 

-誤った使いちをしたとき 
-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
-故障、修巧などのとき 

-パソコンの電源スイッチを OFF にした後、すぐに電源スイッチを ON にしたとき 
-天災による被害を受けたとき 

上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、脾社はその責任を 
負いかねますのであらかじめご了承くださし、。 


アクセスランプが点滅してし、る剛ま、パソコンの電源スイッチを OFF にしたり、シ 
ステムをリセットしないでくださし、。 

データが消失、破損する恐れがちります。 


S) 


次の場所には設置しないでくださし、。感電、火災の原因となったり、製品やパソ 
コンに悪影響を皮ぼすことがあります。 


強い磁界、静電気が発生するところ 

温藤湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ 


-ほこりの多いところ 
-振動が発生するところ 
-平らでないところ 
-直射日化が当たるところ 
-か気の周辺、または熱気のこもるところ 
-漏電、漏水の危検があるところ 


一故障の原因となります。 

^けが、故障、破損の原因となります。 

一転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 
^故障やをおの原因となります。 

一故障やをおの原因となります。 

一故障や感電の原因となります。 


〇 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地ち自治体にお問い合わせください。 

強制 


■本書の著作権は弊辻に帰属します。本書の一部または全部を弊浊こ無断で乾載、複製、改変などを行う 
ことは禁じられております。 

■ miniSD™. miniSD™ 力ード、 microSD'^ mic の SD™ 力ードは、 SD Card Association の商標です。 


■ソモリースティック"および Memory Stick ™、" メモリースティック prov メモリースティック Duo "、 
"メモリースティック PRO DuoV メモリースティック PRO-HG Duo "、" メモリースティック Micro " は、ソニ 
-株式会なの商標です。 



および" xD - ピクチャーカード™"は、富±フイルム株式会社の商標です。 


■ " Wii " は任天堂株式会なの商標です。 


■ " PSP " は、株式会社ソニー•コンピュータエンタテインメントの登録商標です。 

■ BUFFALC 严 は、株式会社如にホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品をは、一 
般に各社の商標または登録商標です。 

本書では TM 、 ⑥ 、◎などの マークは 記載していません。 


■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合が 
あり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありま 
したら、お買いボめになった販売店または弊なテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いくださし、。万一、一聴 0A 磯器が外として使用 
されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承く 
ださし、。 

•医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高いを全性が要ボされる用途には使 
用しないでください。 

•—般 0A 機器よりも高い信頼性が要巧される磯器や電算機システムをどの用途に使用するときはご使 
用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってくださし、。 

■ 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない 
でくださし、。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを巧っておりません。 
■ 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務）に該当するものにつ 
しス肤日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。 

■本製品の使用に際し口ま、本書に記載した使用ちまに沿ってご使用ください。特に、'ま意事項として記 
載された取扱方法に違反する使用はお止めくださし、。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損した 
場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に 
接続して使用するものである場合は、本書に記載されたミ主意事項を遵守してください。また、必要なデ 
-夕はバックアップを作成してくださし、。お客様が、本書のま意事項に違反し、またはバックアップの作 
成を怠ったために、データを消失•破案に伴う損害が発ました場合であっても、弊浊まその責任を負い 
かねますのであらかじめご了承くださし、。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失 
があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同 
等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 


お問い合わせ 


お問い合わせについては、丄乂下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 

マニュアル （印刷物、添付 CD 等）をご確認ください。 


弊社ホームページにて 

最巧 FAQ 情報、最新ドライバダウンロードを ご確認ください。 



ホー ムぺ ージ 


http://buffalo-kokuyo.jp/support/ Vy 


上記で改善しない場合は、 テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。 


Web でのお問い合わせホ 


http://buffalo-kokuyo.ip/support/toiawase/ 


FAX でのお問い合わせホ 


050-5805-9384 


電話でのお問い合わせ先 


※電話番号はお掛け間違いのないよラにごま意ください。 


050-3163-3177 


月〜± (日•祭日、年ホ年始除く) 
9:30〜12:00/13:00〜18:00 


※〇50から始まる IP 電話を利用しています。 



修理品の発送を ( A ) 

く送付先> 

干 470-1 121愛知県豊明市西川町島原 1-1 
バッファ ローコクヨサプライ修理センター巧 


保証契約約款 


この約款は、お客端がお入された弊社製品について、修理に閑する保証のを件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定されたを項に同意頂けな 
い場合は保証契約を恥ぶ肖すことができますが、その場合は、ご晴入の裝品を使用することなく販売店または巧社にご返却下さし、。なお、この約款により、お 
ぎなのま律上の巧利が制おされるものではありません。 

第1条(定養） 


1この約款において、「保証書」とは、保扭期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。 

2この約款において、「故障」とは、お客様げ正しい使用方法に巧づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に稱能しない状態をいい 
ます。 


3こ饼 tiw こおいて、帝働^と比製品が巧障した場を度巧ボ姑1^巧当該助萄配愤(^をいいます。 

4この約款において、「巧憤保面 J とは、この約款に規定されたを件により、巧社がお客様に対しな償條理をお約ますることをいいます。 

5この約款において、「有償修をとは、製品が巧障した場合であって、お償保証が適冉されないとき、お客巧から責用を頂菌して巧巧が行う当該 
巧障個所の修理をいいます。 

6この約款において、「製品」とは、辟社が販売に際して旧包されたもののうち、本体部分をいし、、付属品および添付品などは含まれません。 

第2を腑憤保証） 

1製品が故障した場合、おぎ樹ま、保証書に記載された保 SE 期間内に巧社に対し巧理を依頼することにより、お償保証の適巧を受けることがで 
きます。但し、巧の各号に獄デる場合は、保証巧間巧であっても無償保証の適用を受けることができません。 

2修理をご依頼される際に、保围書をご提示頂けない場合。 

3ご提示頂いた保お書が、製品るおよび裂品シリアル No 筹の重要ま項げホ記入または修正されていること等によん偽造された疑いのある場 
合、または磬品にき示されるシリアル No 等の重要き項がおち、削臉もしくは改ざんされている場合。 

4販売店様が保 IE 書にご睛入日のな巧をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場 
合。 

5お客様が製品をお買い上げ頂いた粮お客様による運送または移動に際し、落下または衝擊等に起因して故障または巧損した場合。 

6お客なにおける使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、巧社が指定するものな外の機器との接続により巧瞎または破損した場合。 

7火ぶ、地震、落雷、風水害、その他天を*也を、または、異常電圧などの外部的要因により、巧障またはお損した場合。 

8消耗部品が自然摩耗または自巧劣化し、消耗部品を巧リ換える場合。 

9前各号に掲げる場合のほか、巧障の原因が、お客棟の使用ちまにあると認められる場合。 

第3を(修理） 

こ^«の規定 ted ； る比巧の各号に規定するを件の下で します。 

1倦巧のご依頼時には製品を戦±テクニカルサポートセンターにごを付くださし、。テクニカルサポートセンターについては各數品渐寸のマニユ乃レ(電子マニユ乃レを含 
みます)または/わケージをご確認ください。尚、送排ま送付元負担とさせていただきます。また、ご掛贿には宅離などち巧控えが残るちをでご进寸ください。邸ち 
は固くおがり致します。 

2修理ま、醫品の分がまたは部品の交換もしくは巧修により行います。但し万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合に 
は、保証対象の製品と同等またはそ n が上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂くまがあります。 

3ハードディスク等のデータ記憶漢置またはメディアの修理に巧しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディ 
スクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、條理の際、巧社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしませ 
ん。また、巧社は当該データのお損、消失などにつき、一切の責をを負いません。 

4な償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、巧巧にて適宜お案処分させて頂きます。 

5有償傻巧により、交換された旧部品または旧製品等についても、巧社にて適宜廃棄姐分させて]1きまずが、修理をご依頼された巧にお客なか 
らおがらせ頂ければ、旧部品等をお品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 

第4条询責ま項） 


1お客様がご購入された製品について、弊社に巧意または重大な過失があった場合を除き、價お不履行または不法行為にをづく損害賠憤責任 
は、当該製品の購入代金を限度と致します。 

2お客樣が彌入ぞれた製品につし、て、隠れた職银った場合がこの縮>：の規定にかかわらず、無償にて当1^^&^^?|しまが^^0なし咎品または同等品に交巧 
致しますあ当([基づく黯臟の責に任じまが 

3巧社における保証は、お客様がご睛入された製品の巧能に閲するものであり、 A — ドディスク等のデータ記憶装 B について、記憶されたデータの消失 
または破損について保証するものではあリません。 

第5条(ち効範困） 


この約款は、日本国内においてのみ有巧です。またあかでのご使用につきましては、辟なはいかなる保証もいたしません。 


•製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された 
裝品とは一部異なることがあります。 

•BUFFALO™ は、株式会社メル コ ホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標 
または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。 

株式会社バッファローコクヨサプライ _ 初版発行2010/10/20 

BSCRA 48 U 2 シリーズハードウてアマニユアル KM 00-0188-00 






























































































































































